Type of force tally: 
Type of force 


Effective 
# % 


Not effective 

# % Total # 


Baton 

1 

100% 

Carotid Restraint 

0 

0% 

Chemical Agent 

0 

0% 

EMDT (Taser) 

7 

64% 

Firearm - Displayed Only 

92 

92% 

Grappling 

151 

84% 

Impact Munitions 

2 

100% 

Joint Manipulation 

20 

59% 

OC Spray 

1 

100% 

Other 

19 

86% 

Personal Weapons 

18 

60% 

Take Down 

49 

45% 


0 0 % 

1 100 % 

1 100 % 

4 36% 

8 8 % 

28 16% 

0 0 % 

14 41% 

0 0 % 

3 14% 

12 40% 

59 55% 


1 

1 

1 

11 

100 

179 

2 

34 

1 

22 

30 

108 



